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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5Θ6 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/759/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 
Ιουλίου 1976, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών - μελών, που αφορούν τους φανούς - δείκτες πο¬ 
ρείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ¬ 
νων τους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάζεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 
1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/ 
τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 
(ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/ 
1981 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρ¬ 
χών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών δεμάτων 
(ΦΕΚ 298/τ.Α/23.12υ80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 
1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 «ανακατανομή των αρ¬ 
μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕ)Κ 104/τ. Α/30.8.82). 

2. Την 739/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, μετά από πρόταση των Υπυργών Εθνικής Οικο¬ 
νομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 76/759/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημο¬ 
σιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 
1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική τόμος 004, 
σελίδα 42), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα I, κεφά¬ 
λαιο X (προσέγγιση των νομοθεσιών), παράγραφος α', πε- 
ρίπτ. I υποπερίπτ. 8 της Συνθήκης «περί των όρων προσχω- 
ρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών 
των συνθηκών», που κυρώθηκε με τον Ν. 945/1979. 

Άρθρο 2. 

Ως οχήματα, για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού 
νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυ¬ 
κλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν 
τουλάχιστο τέσσερις (4) τροχούς και από κατασκευή ταχύ¬ 
τητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την 
ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, εξαιρουμένων των 


οχημάτων που κινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων 
των γεωργικών μηχανών, καθώς και των μηχανημάτων δη¬ 
μοσίων έργων. 

Άρθρο 3. 

1. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επι¬ 
τρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώ¬ 
δικα Οδικήν Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Νόμο 614/ 
1977, ή εγκρίσεως ΕΟΚ, για οχήματα που υπάγονται στις 
διατάξεις του διατάγματος αυτού για λόγους που αφορούν 
στους φανούς - δείκτες πορείας τους, εφόσον αυτοί φέρουν το 
σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα 
προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 76/ 
756/ΕΟΚ. 

2. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επι¬ 
τρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η εγγραφή στα 
μητρώα και η θέση σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 87 και 88 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το 
Ν. 614/1977, ή η χρήση ενός οχήματος για λόγους που α¬ 
φορούν τους φανούς-δείκτες πορείας, αν αυτοί φέρουν το σή¬ 
μα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα προς 
τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 76/756/ 
ΕΟΚ. 

Άρθρο 4. 

1. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επι¬ 
τρέπεται η απαγόρευση πώλησης στην ελληνική αγορά φα¬ 
νών - δεικτών πορείας, για λόγους, που αναφέρονται στην κα¬ 
τασκευή ή τη λειτουργία τους, αν έχουν σήμα επικυρώσεως 

ΕΟΚ. 

2. Η απαγόρευση πωλήσεως φανών - δεικτών πορείας, που 
έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ. είναι δυνατή μόνο, αν δια¬ 
πιστωθεί ότι, συστηματικά δεν είναι σύμφωνα προς τον επι¬ 
κυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η ελληνική αρχή, που 
αποφασίζει την απαγόρευση, υποχρεούται να ενημερώσει αμέ¬ 
σως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων, για το μέτρο που πήρε και να αναφέρει και 
τους λόγους της απόφασής της. 

Άρθρο 5. 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ¬ 
πουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο φα¬ 
νού - δείκτου πορείας, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή η 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση που συνοδεύε¬ 
ται από τα απαραίτητα στοιχεία όπως αναφέρονται στα κε¬ 
φάλαια 1 και 2 του παραρτήματος III του παρόντος. 
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2. Η Υπηρεσία αυτή προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων και 
δοκιμών, που προβλέπονται στα παραρτήματα του διατάγματος 
αυτού και συντάσσει, με βάση τα αποτελέσματα , ένα δελτίο, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του οικείου παραρτήματος II του πα¬ 
ρόντος με το οποίο αποφασίζει την επικύρωση η όχι του φανού- 
δείκτου πορείας, που εξετάσθηκε . Από ένα αντίγραφο του δελ¬ 
τίου αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών 
μελών , εντός μηνός από της συντάξεώς του. 

3 * 0 τύηος του φανού - δείκτου πορείας που εξετάσθηκε, επι¬ 
κυρώνεται εφόσον συμφωνεί με τις προδιαγραφές ,κατασκευής και 
ανταποκρίνεται στις δοκιμές , που ορίζονται στα οικεία παραρτή¬ 
ματα 0, ΐΐΐ # ιν και V του παρόντος. 

4. Οταν δοθεί η επικύρωση δίνονται στον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του *α στοιχεία του σήματος επι- 
κυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τοποθετείται σε όλους τους φανούς- δεί¬ 
κτες πορείας του τύπου που επικυρώθηκε. Η μορφή καί οι ελάχι¬ 
στες διαστάσεις του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ δίνονται στο παράρ¬ 
τημα III του παρόντος. Στο σήμα περιλαμβάνονται το γράμμα β 
( που δηλώνει την έγκριση ΕΩΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελ¬ 
λάδας (Ε), τον αριθμό της επικύρωσης και τον αριθμό 1,2 και 5, 
ανάλογα με τον τύπο του φανού δείκτου πορείας, που επικυρώθηκε.Τα 
ανωτέρω στοιχεία είναι τοποθετημένα όπως ορίζεται στο οικείο 
παράρτημα III και στο συμπληρωματικό του παρόντος. 

5. Κάθε αριθμός επικύρωσης δεν επιτρέπεται να δοθεί σε 
άλλο τύπο φανού δείκτου πορείας. 

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών ή άλλων σημάτων, που μοιά¬ 
ζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν να προκαλέ- 
σουν σύγχυση. 

7. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
που χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανού δείκτου 
πορείας, οφείλει να επιβλέπέι, στην ανάγκη και σε συνερ¬ 
γασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών 
για την εξασφάλιση της πιστότητας στην κατασκευή των φα¬ 
νών δεικτών πορείας, σύμφωνα με το πρωτότυπο που επικυ¬ 
ρώθηκε. Η επίβλεψη αυτή με δειγματοληπτικούς ελέγχους.Αν 
διαπιστωθεί ότι, πολλοί φανοί δείκτες πορείας, που έχουν 
σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνοι με αυτόνπου επι¬ 
κυρώθηκε λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πι¬ 
στότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών 
των υπολοίπων κρατών μελών, για ταμέτρα που έχουν λη Φ - 
θεί , που μπορούν να φθάσουν και μέχρι ανάκλησης της 
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επικύρωσης ΕΟΚ, αν διαπιστωθεί ότι, η έλλειφη πιστότητας εί¬ 
ναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την ανω¬ 
τέρω αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση ενημέρωσός της από την 
αρμόδια αρχό οποιουδόποτε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, για τα 
μέτρα που αυτό πόρε για την έλλειφη πιστότητας στην παραγω¬ 
γό Φανών — δεικτών πορείας, σχετικό, με το πρωτότυπο που επι¬ 
κυρώθηκε . 


8. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικύρωσης, που έχει χορηγη¬ 
θεί, όπως και οι λόγοι που την επέβαλαν, γίνονται γνωστά στις 
αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών, μέσα σε ένα μήνα. 


'Αρθρο 6 


1. Οι αποφάσεις με τις οποίες αποφασίζεται η άρνηση χοράγη- 
σης επικύρωσης ΕΟΚ ό· Π ανάκληση επικύρωσης ά Π απαγόρευση διά¬ 
θεσης στην αγορά ό χρόσηε φανών - δεικτών πορείας,πρέπει να 
είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Αυτό Π απόφαση κοινοποιείται 
απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υπόδειξη σε 
αυτόν των ενδίκων μέσων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών 
αρχών. 


2. Όλα τα παραρτόματα της οδηγίας 76/759/ΕΟΚ προσαρτών- 
ται στο διάταγμα αυτό ως αναπόσπαστα μέρη αυτού: 


Κατάλογος τών παραρτημάτων 


Παράρτημα 0(*) — Όρισμάς, έξειδικείισεις γενικού χαρακτήρα, ίνταση τού έκπι μπομύνου 
φοιτάς, δροι δοκιμών, χρώμα τού έκπεμπομένου φοιτάς, πιστότητα πα¬ 
ραγωγής 


Παράρτημα Ι(') 

Παράρτημα II 
Παράρτημα III 


— Κατηγορία τών φανών-δακτών πορείας: έ.λάχιστες άπαιτούμενες γωνίες 
γιά τήν κατανομή τού φωτάς ατά χοίρο 

— Υπόδειγμα δελτίου έπικυρώσεως ΚΟΚ καί 

— "Οροι /ιπικορόισεως ΚΟΚ καί σήμανση 

Συμπληρωματικέ» παράρτημα: παράδειγμα σηματις έπικιςιωσεως ΚΟΚ 


Παράρτημα IV (*)— Φωτομετρικές μετρήσεις 

Πτηιάρτημα V (*) — Χρώματα τών φανών, τριχρωματικέ.ς συντεταγμένες 


(·) Οί τεχνικές άπαιτήσεις τού παραρτήματος αι',τού είναι άνοΛογες πρός αυτές τού κανονισμού άριΟ. 6 τής 
Οικονομικής Επιτροπής γιέι τήν Ρύμώπή Γί.»ΐΜαι.|»ε οί υποδιαιρέσεις οί σημεία είναι οί αυτές Γι' 
αύτό τό λύγο, ίίν ίνα σημείο του κανονισμοί· ά.α.Ί α οι ν έχει άντίστοιχο στην παρούσα όδηγία, 6 
άριίίμάς τιιυ υποδεικνύεται πμός ύπενίώμιση ι νι.. π.ιμενΡι σι ο\ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο 


ΟΡΙΣΜΟΣ, ΡΞΚΙΛΙΚΕΥΣΕ1Σ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 
ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΙΙΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ, 
ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ, 
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


ΟΡΙΣΜΟΣ 

Φανός δείκτης χορείας 

Ώς φανός δείκτης πορείας νοείται ό φανός πού χρησιμεύει στό νά υποδεικνύει 
ατούς Αλλους χρησιμοποιούντες τήν όδό ότι ό όδηγός έχει τήν πρόθεση νά Αλλά¬ 
ξει κατεύθυνση πρός τά δεξιά ή πρός τά Αριστερά. 


5 ΕΞΕΙΛΙΚΕΥΣΕΙΣ Γ ΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Κάδε δείγμα πρέπει νά πληρεί τίς ένδεικνυόμενες στά σημεία 6 καί 8 έξειδικεύ- 
σεις. 

5.2. Οί διατάξεις πρέπει νά έχουν σχεδιαστεί καί κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε, 

σέ κανονικές συνθήκες χμησεως, παρ' όλους τοίις κραδασμούς ατούς όποιους 
είναι δυνατό νά ύποβληθούν, ή καλή τους λειτουργία νά είναι έξασφαλισμένη 
καί νά διατηικιύν τά χαρακτηριστικά, πού έπιβάλλονται άπό τήν παρούσα Λδη- 
γία. 

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ 

<> I Επί τοΟ άξονα Αναφοράς ή ένταση τού έκπεμπομένου φωτός άπό κάδε ένα άπό 

τά δύο δείγματα πρέπει νά είναι τουλάχιστον ίση πρός ιό έλάχιστο καί τό πολύ 
ίση π|)ός τό μέγιστο πού όρίζονται κατωτέρω: 


Λι ίκ τΐ|κ. κατηγορίας 

ί λάχιοτο (ι.'ϋ) 

Μέγιαχο (αΐ) 

1 

175 

700(') 

2 

50 

200 

5 

0,3 

200 

Γ) ΙΙλ Πΐ|μι;|ι> 6.2.3.2 του ικΐ|>δντυς πιηκτριήμιιτος κιιί τοΟ παραρτήματος IV. 


Εκτός τοί. άξονα Αναφοράς στό έσωτερικό τών όριζομένων στά σχήματα τού 
παραρτήματος I πεδίων, ή ένταση τού έκπεμπομένου φωτός άπό κάβε ένα άπό 
τά δύο δείγματα 

πρέπει, σέ κάβε διεύθυνση Αντιστοιχούσα στά σημεία τού πίνακα φωτεινής κα¬ 
τανομής πού ρυβμίζεται στό παράρτημα |ν, νά είναι τουλάχιστον Ιση πρός τό 
γινόμενο τού έμφαινομένου στό σημείο 6 1 ελάχιστου έπί τό έπί τοϊς έκατό ηο- 
σοοτό πού Αναφέρει ό πίνακας αύτός γιά τήν διεύθυνση αύτη. 

δέν πρέπει νά υπερβαίνει σέ καμμιά άλλη διεύθυνση τού χώρου, άπ' όπου τό 
φώς είναι δυνατό νά παρατηρηθεί, τό μέγιστο πού άναφέρεται στό σημείο 6.1. 

Εξάλλου, 

Γιά τίς διατάξεις τών κατηγοριών I. 2 καί 5 ή ένταση τού έκπεμπομένου φωτός 
σέ όλη τήν έκταση τών όριζομένων στά σχήματα τού παραρτήματος I πεδίων 
πρέπει νά είναι τουλάχιστον ίση πρός 0,3 «1. 

γιά τίς διατάξεις τής κατηγορίας I, ή ένταση τού έκπεμπομένου φωτός κατά τίς 
διευθύνσεις τίς Αντιστοιχούσες στά σημεία μετρήσεως τού πίνακος φωτεινής κα¬ 
τανομής έκτός άπό 0 έως 5° πρός τά άριστερά καί 0 έως 5° πρός τά δεξιά, δέν 
πρέπει νά υπερβαίνει τά 400 εδ. 

Οί προδιαγραφές τού σημείου 2 2 τού παραρτήματος IV γιά τίς τοπικές μεταβο¬ 
λές ένιάσεως πρέπει νά τηρούνται. 

Οί έντάσεις μετρώνται μέ μονίμως άναμμένους λαμπτήρες καί μέ έγχρωμο φώς. 

Τό παράρτημα IV, στό όποίο άναφέρεται τό σημείο 6.2.1, έξειδικεύει περισσότε¬ 
ρο τίς μεθόδους μετρήσεως πρός έφαρμογή. 

7 ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

7.1 Όλες οί μετρήσεις διενεργοΰνται μέ άχρωμους πρότυπους λαμπτήρες πού άνή- 

κουν στούς προβλεπόμενους γιά τήν διάταξη τύπους λαμπτήρων καί ρυθμισμέ¬ 
νους γιά νά έκπέμπουν τήν κανονική φωτεινή ροή, πού προβλέπεται γι’.αύτούς 
τοίις τύπους λαμπτήρων. 


6 . 2 . 

6 2 1 

6 2 . 2 . 

6.2.3. 

6.2.3.1. 

6 . 2 . 3 . 2 . 

6 2 3 3. 

6 3. 

6.4. 


4 

4 . 1 · 


(7.2.) 
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8. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ 

Ή διάταξη πρέπει νά έκ;πέμπει φώς χρώματος κίτρινου ήλέκτρου. Τό χρώμα τοΟ 
έκπεμπομένου φωτός μετρούμενο διά της χρηαιμοποιήσεως φωτεινής πηγής, πού 
έχει θερμοκρασία χρώματος 2854 Κ, Αντιστοιχούν στό φωτιστικό σήμα Α τής 
Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (ΔΕΦ) πρέπει νά εύρίσκεται εντός τών όρίων 
τών συντεταγμένων πού έχουν προδιαγράφει στό παράρτημα V. 

9 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κάθε διάταξη πού φέρει σήμα έπικυρώσεως ΕΟΚ πρέπει νά είναι σύμφωνη πρός 
τόν έπικυρωμένο τύπο καί νά πληρεί τούς φωτομετρικούς όρους πού ύποδεικνύ- 
ονται στά σημεία 6 καί 8. Έν τούτοις γιά μιά όποιαδήποτε διάταξη πού έλήφθη 
δειγματοληπτικώς άπό μιά παραγωγή σειράς, οι Απαιτήσεις πού Αφορούν τό έλά- 
χιστο τής έντάσεως τού έκπεμπομένου φωτός (μετρηθέντος μέ τόν πρότυπο 
λαμπτήρα πού άναφέρεται στό σημείο 7), δύνανται νά περιορισθούν, σέ κάθε 
μία τών διευθύνσεων αύτών στά 80 ®/ο τών έλαχίστων τιμών τών προδιαγμαφο- 
μένων στά σημεία 6.1 καί 6.2 

( 10 .) 

(II.) 

( 12 .) 


Ι/ΑΡΑΠΉΜΑ ί 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠ ΑΪΤΟ ΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ (*) 


Σέ όλες τις περιπτώσεις, οι έλάχιστες κατακόρυφες γωνίες φωτεινής κατανομής στό χώρο 
είναι 15° άνω καί 15" κάτω της οριζοντίου. 


Έλάχιστες όριζόντιες γωνίες φωτεινής κατανομής στό χώρο 


Κ,χη/γοίΗ.χ /: Δείκτες πορείας προοριζόμενοι γιά τό έμπρός μέρος τού όχήματος 

άξονας Αναφοράς 



(·) Οί έμφαινόμενις στά σχέδια γοινίες Αντιστοιχούν σέ διατάξεις πμοοριζόμενες νά τοποθετηθούν στή 
δεξιά πλευρά τού όχήματος. Τά βέλη δείχνουν πρός τό έμπρός μέρος τού όχήματος. : 
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Κατηγορί/χ 2: Δείκτες πορείας προοριζόμενοι γιά τό όπίσθιο τμΐιμα τοϋ όχήματος 

όχημα 



Κατηγορία 5 ' Επαναληπτικοί πλευρικοί δείκτες προοριζόμενοι νά χρησιμοποιηβοΟν έπί όχή¬ 
ματος ί.φοόιασμένου έπίσης μέ δείκτες πορείας τών κατηγοριών I καί 2. 


άξονας ά να φοράς 



55 ° 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΟΕΕίϊΣ; ΕΟΚ 
(μέγιστο σχήμα έντύπου: Α4 (210 χ 297 μμ)) 


"Ενδειξη τής διοικήσεως 


Γνωοτοχοίηοη χερί έπικυρώσεως ΕΟΚ, άρνήβεως ή άνακλήσεως έχικυρώαχιυς ΕΟΚ ένός 

τύπον φανού-δείκτου χορείας 


Αριθμός έπικυρώσεως. 

1. Διάταξη (*) 

— τής κατηγορίας I 

— τής κατηγορίας 2 

— τής κατηγορίας 3 

2. Τύπος καί άριθμός λαμπτήρων. 

3. Βιομηχανικό ή έμπορικό σήμα. 

4. Όνομα, έπώνυμο καί διεύθυνση τοΟ κατασκευαστή. 

5. Όνομα έπώνυμο καί διεύθυνση τυχόν έντολοδόχου του. 

6. Υπεβλήθη γιά έπικύρωση ΕΟΚ τήν... 

7. Τεχνική ύπηρεσία έπιφορτισμένη μέ τίς δοκιμές έπικυρώσεως ΕΟΚ.. 

8. Ημερομηνία τοΟ χορηγηθέντος άπό τήν ύπηρεσία αύτή πρακτικού. 

9. Αριθμός χορηγηθέντος άπό τήν ύπηρεσία αύτή πρακτικό.. 

10. Ημερομηνία έπικυρώσεως/άρνήσεως/άνακλήσέως έπικυρώσεως ΕΟΚ (*). 

11. Ενιαία έπικύρώση ΕΟΚ χορηγηθείσα μέ βάση τό σημείο 3.3 τού παραρτήματος III σέ μία 

διάταξη φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως πού περιλαμβάνει πολυάριθμους «(κε¬ 
νούς καί Ιδίως. 

12. Ημερομηνία άρνήσε.ως/άνακλήσεως ένιαίας έπικυρώσεως ΕΟΚ (*). 

13. Τόπος . 

14. Ημερομηνία .„. 

15. Υπογραφή... 

16. Τό έπισυναπτόμενο σχέδιο άριθ.ύποδεικνύει τά χαρακτηριστικά καί τίς γεωμε¬ 

τρικές συνθήκες τοποθετήσεως τής διατάξεως έπί τού όχήματος. όπως καί τόν άξονα άνα- 
φορός καί τό κέντρο άναφοράς τής διατάξεως. 

17. Τυχόν παρατηρήσεις:... 


(*) Διαγράψατε τήν ή τίς περιττές ένδείξεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /// 


ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ) ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 


I ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ 

1.1. Ή αίτηση έπικυρώσεως ΕΟΚ υποβάλλεται άπό ιόν κάτοχο τού σήματος κατα¬ 
σκευής ή εμπορίας, ή άπό τόν έντολοδόχο του. 

1.2. Γιά κά!)<: τύπο φωτεινού δείκτου πορείας ή αίτηση συνοδεύεται: 

I άπό τήν ένδειξη της ί) τών κατηγοριών I, 2 ή 5 στήν όποια ή τις όποιες άνήκει ή 

διάταξη 

1.2.2. άπό μία σύντομη τεχνική περιγραφή, ύποδεικνύουσα κυρίως τήν κατιιγορία καί 
τόν ή τούς τύπους τού (τών) προβλεπομένου (ων) λαμπτήρα (ων)' 

1.2.3. άπό σχέδια σε. τ|)ία άντίτυπα, άρκούντως λεπτομερή γιά νά Επιτρέψουν τήν Εξα¬ 
κρίβωση τού τύπου τής ή τών κατηγοριών καί ύποδεικνύοντα τίς γεωμετρικές 
συνθήκες τυποΟετήσεως έπί τού όχήματος, όπως καί τόν άξονα παρατηρήσεως, 
πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί ώς άξονας άναφοριϊς στίς δοκιμές (όριζόντια 
γωνία Η = 0°, κατακόρυφη γωνία V - 0”) καί τό σημείο πού πρέπει νά ληφθεί 
ώς κέντρο άναφοράς σέ αυτές τίς δοκιμές· 

1.2.4. άπό δύο δείγματα. "Αν οί διατάξεις δέν δύνανται νά τοποθετηθούν Αδιακρίτως 
στή δεξιά ή τήν άριστερή πλευρά τού όχήματος, τά δύο παρουσιαζόμενα δείγμα¬ 
τα δύνανται νά είναι όμοια καί νά ταιριάζουν είτε στή δεξιά πλευρά είτε στήν 
άριστερή πλευρά τού όχήματος. 

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

2.1. ΟΙ παρουσιαζόμενες πρός έπικύρωση ΕΟΚ διατάξεις πρέπει νά: 

2.1.1. φέρουν τό βιομηχανικό έμπορικό σήμα τού αίτούντος. Τό σήμα αυτό πρέπει νά 
είναι έντελώς εύανάγνωστο καί άνεξίτηλο · 

2.1.2. φέ|Μ·υν τήν ένδειξη, έντελώς εύανάγνωστη καί άνεξίτΐ|λη τού ή τών τύπων τού ή 
(τών) προβλεπομένου (ων) λαμπτήρα (ων) 

2.1.3. περιλαμβάνουν ένα χώρο Ικανού μεγέθους γιά τό σήμα έπικυρώαεως ΕΟΚ καί 

τά πρόσθετα σύμβολα πού προβλέπονται στό σημείο 4. Ό χώρος αύτός ύποδει- 
κνύεται στά σχέδια, πού άναφέρονται στό σημείο 1.2.3. 

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΟΚ 

3.1. Όταν όλα τά δείγματα πού παρουσιάσθηκαν σύμφωνα πρός τό σημείο 1 
πληρούν τίς διατάξεις τών παραρτημάτων 0, I, III, IV καί V, ή έπικύρωση ΕΟΚ 
χορηγείται καί δίδεται ένας άριθμός έπικυρώσεως. 

3-2. Ό άριθμός αύτός δέν δίδεται πλέον σέ άλλο τύπο διατάξεως δείκτου πορείας. 

3.3. Όταν αίτείται ή έπικύρωση ΕΟΚ γιά ένα τύπο διατάξεως φωτισμού καί 
φωτεινής σηματοδοτήσεως πού περιλαμβάνει ένα φανό δείκτη πορείας καί (άλ¬ 
λους φανούς δύναται νά παραχωρηθεί ένιαίο σήμα έπικυρώσεως ΕΟΚ, ύπό τόν 
όρο ό φανός-δείκτης πορείας νά άντιστοιχεί στίς προδιαγραφές τής παρούσας 
όδηγίας καί κάθε, ένας άπό τούς άλλους φανούς πού Αποτελούν τμήμα τού τύπου 
διατάξεως φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως γιά τά όποια αίτείται ή έπι¬ 
κύρωση ΕΟΚ, νά Αντιστοιχεί στήν είδική όδηγία, πού έχει έφαρμογή σέ αύτό. 

4. ΣΗΜΑΝΣΗ 

4 1. Κάθε φανός δείκτης πορείας σύμφωνος πρός ένα Επικυρωμένο τύπο σέ έφαρ¬ 

μογή τής παροικίας όδηγίας πρέπει νά φέρει σήμα έπικυ)χύσεως ΕΟΚ. 

4.2. Τό σήμα αύτό άποτελείται άπό ένα όρθαγώνιο στό Εσωτερικό τού όποίου τοπο¬ 
θετείται τό γράμμα «ο μικρό. Ακολουθούμενο άπό Αριθμό ή όμάδα γραμμάτων 
διακριτικών τού Κράτους ιιέλους πού άπένείμε τήν έπικύρωση: 
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4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 


4.4 

4.5. 


4.6. 

4.7 


4.8. 


1 γιά τή Γερμανία 

2 γιά τή Γαλλία 

3 γιά τήν Ιταλία 

4 γιά τίς Κάτω-Χώρες 
6 γιά τά Βέλγιο 

I I γιά τό Ηνωμένο Βασίλειο 
13 γιά ιό Λουξεμβούργο 
ΟΚ γιά τή Δανία 


ΙΚΓ γιά τήν Ιρλανδία, 

' καί από ένα άριθμό έπικυρώσεως ΕΟΚ, πού 
τίου έπικυρώσεως ΕΟΚ, ό όποιος συνετάγη 
πορείας. 


Αντιστοιχεί στόν άριθμό τού δελ- 
γιά τόν τύπο αύτό φανοΟ-δείκτου 


Τό σήμα έπικυρώσειος ΕΟΚ συμπληρώνεται άπό τό ή τά Ακόλουθα πρόσθετα 
σύμβολα: 


Ένα ή περισσότερους τών αριθμών I, 2 ή 5 άναλόγως άν ή διάταξη άνήκει σέ 
μία ή περισσότερες τών κατηγοριών I, 2 ή 5 οί όποιες προβλέπονται στό σημείο 
1.2.1. Αύτός ή αύτοί οί άριθμοί τοποθετούνται κάτωθεν τού όρθογωνίου. 

Ένα βέλος πού δεικνύει τήν φορά τοποθετήσεως στίς διατάξεις, οί όποιες δέν 
δύνανται νά τοποθετηθούν αδιακρίτως έπί τής δεξιάς ή τής άριστεράς πλευράς 
τού όχήματος. Τό βέλος κατευθύνεται πρός τό έξωτερικό τού όχήματος, γιά τίς 
διατάξεις κατηγορών I καί πρός τό έμπρός μέρος τού όχήματος γιά τίς διατάξεις 
τής κατηγορίας 5. 


Ό άριθμός έπικυρώσεως ΕΟΚ πρέπει νά τοποθετείται πλησίον τού περιγράφο- 
ντος τό γράμμα «ε» όρθογωνίου σέ οίανδήποτε θέση σχετικώς μέ αύτό. 

Τό σήμα έπικυρώσεως ΕΟΚ καί τό ή τά πρόσθετα σύμβολα πρέπει νά τοποθε¬ 
τούνται έπί τής ύάλου ή έπί μιας τών ύάλων κατά τρόπο ώστε νά είναι άνεξίτη- 
λα καί εύανάγνωστα άκόμη καί όταν οί φανοί εύρίσκονται τοποθετημένοι έπί 
τού όχήματος.· 


Παράδειγμα σήματος έπικυρώσεως ΕΟΚ δίδεται στό συμπληρωματικό παράρτη¬ 
μα. 

λτήν περίπτυκιη χορηγήσεως ένιαίου άριθμού έπικυ|>ώσεως ΕΟΚ, προβλεπομέ- 
νου στό σιιμείο 3.3 γιά μία διάταξη φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως, 
περιλαμβάνουσα φανό δείκτη πορείας καί άλλους φανούς, είναι δυνατό νά ένα- 
ποτεθεί ένα μόνο σήμα έπικυρώσεως ΕΟΚ, περιλαμβάνον: 

— όρθογώνιο στό έσωτερικό τού όποιου τοποθετείται τό γράμμα «ε», άκολου- 
θούμενο άπό τόν άριθμό ή τήν όμάδα γραμμάτων διακριτικών τού Κράτους 
μέλους τού χορηγήσαντος τήν έπικύρωση, 

— έναν άριθμό έπικυρώσεως ΕΟΚ, 

— τά πρόσθετα σύμβολα τά προβλεπόμενα στίς διάφορες όδηγίες δυνάμει τών 
όποιων χορηγήθηκε ή έπικύρωση. 

ΟΙ διατάξεις τών διαφόρων στοιχείων τού σήματος αύτοΰ δέν πρέπει νά είναι 
κατώτερες άπό τίς έλάχιστες διαστάσεις, πού διαγράφονται γιά τίς μεμονωμένες 
σημάνσεις άπό τίς όδηγίες δυνάμει τών όποίων άπενεμήθη ή έπικύρωση ΕΟΚ. 
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2Ί’/ι.τΊ ι/ΐΗίψη ηχό πιχμΛμη/μΛ 


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ 



λ ;> 8 πτιη 



Η διΛταξη πού φέρει τό Ανωτέρω σήμα έπικυρώσεως ΕΟΚ είναι φανός δείκτης πορείας της 
κατηγορίας 5 γιΑ τήν όποία ή έπικύρωση ΕΟΚ έχορηγήθη στην Γερμανία ( ε I) ύπό τόν άριίλ 
μό 1471. Τό βέλος δεικνύει ιόν προσανατολισμό γιΑ τήν τοποθέτηση τής διατΛξεως αύτής ή 
όποια δέν δύναται νΑ τοποθετηθεί Αδιακρίτως στήν δεξιά ή τήν Αριστερή πλευρΑ τοΟ όχήμα- 
τος Ή αίχμή τού βέλους διευθύνεται πρός ιό έμπρός μέρος τοΟ όχήματος 
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Φορά ιυΟ προσανατολισμού τών βελών τοΟ νήματος έπικυρώσεως άναλόγως τής κατηγορίας 

τής διατάξεως. 


Κατηγορία 5 



Ι/ΑΙΆ/’ΊΊΙΜΑ IV 


ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 


I. 

1 . 1 . 

1 . 2 . 

1 . 2 . 1 . 

1 . 2 . 2 . 

1.2.3. 


2 


2 . 1 . 


2 . 2 . 


ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

Κατά τις φωτομετρικές μετρήσεις μια κατάλληλη κάλυψη πρέπει νά έμποδίζει 
τις πιιριισιτικες ανακλάσεις. 

ΣΙ. περίπτωση άμφισύη ιησεως έπι των άποτελεσμάτιον τών μετρήσεων, αυτές έ- 
κτι.λυύνται ώς ακολουθείς: 

ή άπόσταση μετρήσειυς πρέπει ντι είναι τέτοια ώστε νά δύναται νά έφαρμοσθεί 
ό νέηιος τού αντιστρόφου τού τετραγώνου τής άποστάσεως" 

ή ρύθμιση τής μετρήσεως πρέπει νά είναι τέτοια ώστε τό γωνιακό άνοιγμα τοΟ 
δέκτου θεωρούμενο άπό ιό κένηκ) αναφοράς τοϋ φανοΟ νά περιλαμβάνεται με¬ 
ταξύ ΙΟ - καί 1° ' 

ή άπαιτούμενη ένταση γιά μία καθορισμένη διεύθυνση πα|>ατηρήσεως θεωρείται 
ικανοποιητική όταν λαμβάνεται σέ μία ι'ιρισμένη διεύθυνση, μή άποκελείουσα 
πλέον τών Ι5' άπό τήν διεύθυνση παρατηρήσεως. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 


,<»'·(- 
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10 - 


-ιο¬ 


ί 

20 ° 


20 - 


- 20 - 


20 


-70- 



·)Α_ 


Λ. 



■ 20 - 


I 

10“ 


.-20- 

ι 


-20 

ι 

5° 


■ Μ —— 90 — 100— ί)0 — 35 - 


20 - 


I 

10 ° 


10 


-10 


20 ° 


Ή διεύθυνση Η - 0° καί V ·= 0° άντιστοιχεϊ στόν άξονα άναιροράς (έπί τοΟ 
Οχήματος. είναι Οριζόντια, παράλληλος πρός τό διάμηκες διάμεσο έπίπεδο καί 
προσανατολιζόμενη πρός τή ,φορά τής έπιβεβλημένης Ορατότητας). Διέρχεται 
άπό τό κέντρο άναφοράς. ΟΙ ύποδεικν\>όμενες στόν πίνακα τιμές δίδουν, γιά τίς 
διάφορες διευθύνσεις μετρήσεως. σέ ποσοστά °/ο τίς έλάχιστες έντάσεις τοΟ 
άπαιτουμένου έλαχίστου γιά κάθε φανό έπί τού άξονα (στην διεύθυνση Η - 0° 
καί V = 0") - 

Άν κατά τήν Οπτική έξέτιιση ένας φανός φαίνεται νά παρουσιάζει σημαντικές 
τοπικές διακυμάνσεις έντάσεως, έξακριβώνεται ότι καμιά ένταση μετρηθεΐσα 
μεταξύ δύο διευθύνσεων μετρήσεως έκ τών άναφερυμένων στό σημείο 2.1 δέν 
είναι: 
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2.2.1. γιά μιά έλάχιστη έξειδίκευση, κατώτερη τού 50°/ο τής έλαχίστης έντάσεως τής 

[ πλέον άσθενυύς μεταξύ των δύο προδιαγραφομένων γιά αυτές τΙς διευθύνσεις 

μετρήσεως. 

2.2.2. Γιά μία μέγιστη έξειδίκευση, άνώτερη τής μεγίστης έντάσεως τής πλέον άσθε- 
νούς μεταξύ τών δύο προδιαγραφομένων γι’ αυτές τίς διευθύνσεις μετρήσεως. 
αύξησε ίσα κατά ένα κλάσμα τής διαφοράς μεταξύ τών προδιαγραφομένων έ- 
ντάσεων γι' αύτές τίς διευθύνσεις μετρήσεως. ένώ τό κλάσμα αύτό είναι γραμ¬ 
μική συνάρτηση τής διαφοράς. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΓΡΙΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ; 


ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΥ: δριο πρός τό κίτρινο γ < 0,429 
όριο πρός τό έρυθρό γ > 0,398 

όριο πρός τό λευκά ι < 0,007 

Γιά τήν έχαλήθευση τών χρωματομετρικών χαρακτηριστικών, χρησιμοποιείται μιά φωτεινή 
πηγή μέ θερμοκρασία χρώματος 2 854 Κ καί άντιστοιχούσα στό φωτεινό σήμα Α τής Διε¬ 
θνούς Επιτροπής Φωτισμού (ΔΕΦ). 


*Αρθρο 7 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύ- 
σεώς του στην Εφημερίδα της Κυ0ερνύσεως. 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση αυτού του διατάγματος. 


Α^ήνα, 14 Δβχεμί,ρίομ 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κ11ΝΖΤΑΝΤΙΝΟΖ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! ΧΥΓΚΟΙΝΟΝΙΟΝ 

ΓΚΡΑΧΙΜΟΧ ΑΡΧΚΗΗΧ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΧ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟί 


